TEOFIL RY BACKI 


Aptekarz w Krzeszowicach, 
przeżywszy lat 64, po krótkićj chorobie, w dniu 13 Listopada 1869 r. zakończył życie. 
W żalu pogrążona Żona wraz z Rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół 1 pobożną Publiczność na wypro- 


wadzenie zwłok do kościoła Krzeszowickiego we Wtorek dnia 16 b. m. o godzinie 10 zrana, a ztamtad po 
odbytón Nabożeństwie żałobnóm na Cmentarz. 


W Drukarni „CZASU* W. kirchmayesa. 


